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tllETTIVITA' m RADIO FBEOUEttA 



Circuito supereterodina a 6 valvole rosse Sensibility media a 50 mW: Camme d’onda 

Philips: 5 ElR-f 1 EL2 circa 50 nV per U I e II gamma, Onde lungbe: 200-*-520KHz - 1500-*-580m 

V 4 : Amplific. a radiofrequenaa. circa 25 kV per hvaltre ganyne. Onde medic: 70Q-+-1700 KHx-430-*-175 m 

V,: Modulatrice oscillalrice. Potenza d'uacita max.: i 1 W Onde corte: 1,7-*: 4 MHz - 175-»-75 m 

V 3 : Amplific. media frequeqza. Carico ottimo d’uscita: 2500 Q 3,8 -*• 6,1 MHz- 8049 m 

V 4 : Rivelat. amplific. baasa frequerua. Seleitivila: attenuazione aupenore a 35 db 5,8-*- 9,4 MHz • 5132 m 

V s : Amplific. finale di potenza. per 10 kHz di Af ^ -*-14^ MHz- 33-*-21 m 

V ft : Oscillat. eterodina. Poteoza aaaorbita: 14 W 13,5 -*-22 MHz- 22-*-13 m 
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